SKIWELT SÖLL -WINTERWANDERN AM BERG 


Winterwanderweg Hexenwasser 


Gemütlicher Winterspaziergang durchs verschneite Hexenwasser. 

Von der Bergstation der Gondelbahn Hochsöll wandern sie westwärts 
Richtung Stöcklalm. Auf dem Weg kommen Sie noch direkt am 

"Blauen Wunder" vorbei, welches aufjeden Fall einen Besuch wert ist. 
Anschließend wandern Sie in zwei Serpentinen Richtung Söll, queren kurz 
die Skipiste und wandern rechts der Skipiste leicht bergab weiter bis zum 
Gasthof Stöcklalm. Nach einer gemütlichen Einkehr wandern Sie dieselbe 
Strecke wieder retour nach Hochsöll. 


Winterwanderweg Hochsöll 


Gemütliche Winterrunde in Hochsöll mit Liftunterstützung, 
Einkehrmöglichkeiten und Blick auf die Hohe Salve. 

Von der Bergstation der Gondelbahn Hochsöll wandern sie westwärts 
Richtung Stöcklalm. Auf dem Weg kommen Sie noch direkt am 

"Blauen Wunder" vorbei, welches aufjeden Fall einen Besuch wert ist. 
Anschließend wandern Sie in zwei Serpentinen Richtung Söll, queren 
kurz die Skipiste und wandern rechts der Skipiste leicht bergab weiter bis 
zur Stöcklalm. Von hier geht es ein kurzes Stück auf der Mondrodelbahn/ 
Familienabfahrt talwärts. Gleich hinter dem Stall biegen Sie auf den 
Fahrweg und wandern rund um den Salvenmooser Kogel wieder leicht 
bergauf Richtung Hochsöll (Fahrstraße) bevor es wieder leicht abwärts zur 


Bergstation der Gondelbahn geht. 


Winterspazierweg Hohe Salve 


Kurzer Winterspaziergang zum Kreuz der Hohen Salve mit herrlichem 
Ausblick. 

Von der Bergstation der Gondelbahn Hohe Salve wandern Sie zwischen 
Gipfelalm und der höchstgelegenen Wallfahrtsirche, der Salvenkirche, 
hindurch und anschließend leicht abwärts am Winterwanderwesg bis zum 
Kreuz. Genießen Sie die fantastische Aussicht auf den Alpenhauptkamm 
im Süden. Retour führt derselbe Weg - anschließend lockt die gemütliche 
Sonnenterrasse der Gipfelalm. 


Berg- u. Skilift Hochsöll GmbH & CoKG 
Stampfanger 21, A-6306 Söll 


Telefon: +43(0)5333 52 60 / E-mail: bergbahnen.soell@skiwelt.at 


je 45 hm bergauf/bergab 
ca. 30 min Gehzeit gesamt 


o kiam 
je 100 hm bergauf/bergab 
ca. ıh 30 min Gehzeit 


400 m 
je 15 hm bergauf/bergab 
ca. 15 min Gehzeit gesamt 


